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				ANUNCIOS

				Subastas y concursos de obras, servicios y suministros

				OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

				427

				ANUNCIO de formalización de contrato de Osakidetza-Servicio vasco de salud, del expediente relativo a «mantenimiento equipos y planificadores oncentra masterplan para la OSI Donostialdea».

				1.– Entidad adjudicadora.

				a) Organismo: Osakidetza-Servicio vasco de salud, ente público adscrito al Departamento de Sanidad y Consumo, OSI Donostialdea, Paseo del Dr. Begiristain, s/n, 20014, Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).

				b) Dependencia que tramita el expediente: OSI Donostialdea – Servicio de Contratación.

				c) Número de expediente: G/204/11/1/1676/O301/0000/112017.

				2.– Objeto del contrato.

				a) Tipo de contrato: servicios.

				b) Descripción del objeto: mantenimiento equipos y planificadores oncentra masterplan para la osi donostialdea.

				c) División por lotes y número: sí, 1.

				d) Publicación de la licitación: no se publicó.

				3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

				a) Tramitación: ordinaria.

				b) Procedimiento: negociado por exclusividad.

				4.– Presupuesto base de licitación del expediente: 53.432,00 euros (IVA excluido).

				5.– Adjudicación.

				a) Fecha: 21 de diciembre de 2017.

				b) Publicación en el perfil del contratante: 16 de enero de 2018.

				c) Contratista: Elekta Medical, S.A.U.

				d) Nacionalidad: española.

				e) Importe de adjudicación: Elekta Medical, S.A.U.: 53.432,00 euros (IVA excluido).

				6.– Formalización del contrato.

				a) Fecha del contrato: Elekta Medical, S.A.U.: 01 de enero de 2018.

				En Donostia-San Sebastián, a 18 de enero de 2018.

				El Presidente,

				RETES SARATXAGA MARIA ARANZAZU.
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